Ks. FRANCISZEK 


GRZESIAK 


proboszcz w Krzęcinie 


przeżywszy lat 52, w tym 30 lat kapłaństwa, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 listopada 1942 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Krzęcinie dnia 4 listopada b. r., na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Rodzina. 
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